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25 yasinda erkek hasta yaklasik 3 yildir devam eden acil iseme hissi sikayeti ile poliklinigimize basvurdu. Ozgecmisinde 6zellik olma- 
yan hastanin fizik muayenesinde patolojik bulguya rastlanmadi. Biyokimyasal parametreleri normal olup;tire/kreatinin :25/0,99 mg/ 
dl , tam kan sayim! normal (l6kosit 7850 mm‘, diger parametereler normal), tam idrar tahlilinde her sahada 11 eritrosit, 81 lokosit 
izlendi, idrar kilturtinde ise Ureme olmadi. Direkt Uriner sistem grafisinde sol Ureter trasesinde tasla uyumlu goriinum izlendi. Has- 
tanin Ust-alt abdominal Bilgisayarl! Tomografisinde (BT) opaksiz kesitlerde sol tireterde; ireteropelvik bileskeden baslayan ,distale 
dogru boylu boyunca uzanan, yaklasik 12 cm uzunlugunda en genis yer! 3 cm olan ureter tasi ve bu tasin distalinde yaklasik 3x1 cm 
boyutunda baska bir tas izlendi (Resim 1). Opakli kesitlerde sol b6brekte fonksiyon oldugu alt kesimde parankimde incelme oldugu 
goézlendi. Hastaya, sol Ureterolitotomi ve double- j treteral stent yerlestirilmesi ameliyati yapildi (Resim 2). Hasta ameliyat sonra- 
si 5. glinde sifa ile taburcu edildi. Hastanin yapilan tas analizi sonucu struvit (Magnezyum amonyum fosfat) tas! olarak raporlandi. 


Resim 1. Hastanin DUSG ve BT’sinde sol iireter taslarinin gortinimti Resim 2. Ureter taslarinin ameliyat sirasinda gériintima 
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